56.   Gegenseitige Induktion mehrphasiger Stromkreise.
145
gegen t*2 voreilt, also gegen ^ urn 30° verzogert 1st. Die Spannung ist z. T. in Phase mit dem Strom, d. h. die Stromkreise iibertragen eine Leistung aufeinander. Diese Erscheinung hat Blond el als ,,schiefwinklige" Reaktanz bezeichnet und bei Wechselstromleitungen eingehend untersuchtx).
Betrachten wir eine Dreiphasenleitung, die kurz sei und deren Kapazitat vernachlassigt werde. Die Leitung besteht aus 3 Drahten. Fiigt man als vierten Leiter die Erde hinzu, so ist diese stromlos, wenn Gl. 168 erfiillt ist. Es sind dann 3 Schleifen vorhanden, die aus je einem Draht und Erde gebildet werden, deren Induktivitaten LI} £2,.L3, deren Widerstande .R^ jR2, jR3 und deren Wechselinduk-tivitaten Jf 1Q, Jf13, M23 sind. Diese drei Schleifen superponieren wir.
Die Spannungen am Anfang der Leitung sollen mit dem Index J, die am Ende mit // bezeichnet werden.
Dann werden die Gl. 167
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Bei einwelligen Stromen konnen diese Gleichungen fiir beliebige Stromverteilung im Vektordiagramm dargestellt und daraus die Anderungen der Phasenspannungen ermittelt werden. Fiir den be-sonderen Fall der symmetrischen Stromverteilung einwelliger Strome setzen wir symbolisch
ferner sei so wird
/ - ?Ps «) = 3«
oder, da
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==cos 120° + j sinl20° = — \±j\ V~3 , e±} 24°° = cos 240 ° + j sin 240° = — | + j | V~3 ,
• (170)
x) Eel. ^lectrique 1906. Fraenckel, Wechselstrome.   2. Aufl.
10ng von primarer Transformatorspule und von Drosselspule in nahezu entgegengesetzter Eichtung flieBen konnen.
